ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 16) 


(Окончание. Начало в РЭТ №2, 2003 г.) 


Коды, начинающиеся на букву У. (Окончание) 









































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
\76 В7Х84-АЗО РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 30 В =1% 

\77 В7Х84-АЗЗ РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 33 В =1% 

\78 В7Х84-АЗб РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 36 В =1% 

\79 В7Х84-АЗ9 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 39 В =1% 

\80 В7Х84-А4З РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 43 В =1% 

\81 В7Х84-А47 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 47 В =1% 

\82 В7Х84-А51 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 51 В =1% 

\83 В7Х84-А5б РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 56 В =1% 

\84 В7Х84-Аб2 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 62 В =1% 

\85 В7Х84-Аб8 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 68 В =1% 

\86 В7Х84-А75 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 75 В =1% 

УВ$ В$$84 пе ЗОТ23 р-канальный МОП-транзистор 50 В 0,13 А 
УО В7Х284-С2\4 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 2,4 В Е12 +5% 

УР В7Х284-С2\7 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 2,7 В Е12 +5% 

У@ В7Х284-СЗ\О РЫ $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,0 В Е12 +5% 

УВ №М$0601А Мо+ $01346 прп общего прим. 25 В 

УВ В7Х284-СЗ\УЗ РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,3 В Е12 +5% 

У5 №М$0601$ Мот $01346 прп общего прим. 25 В 

У5 В7Х284-СЗ\б6 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 3,6 В Е12 +5% 

УТ В7Х284-СЗ\9 РН $00110 стабилитрон 0,4Вт 3,9В Е12 +5% 

УЧ В7Х284-С4\З РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 4,3 В Е12 +5% 

У\ В7Х284-С4\7 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 4,7 В Е12 +5% 

УМ/ В7Х284-С5\1 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 5,1 В Е12 +5% 

УХ В7Х284-С5\6 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 5,6 В Е12 +5% 

УУ В7Х284-Сб\2 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 6,2 В Е12 +5% 

УР В7Х284-С6\8 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 6,8 В Е12 +5% 
Коды, начинающиеся на букву 7 

Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
20 $51310 Тет ЗОТ23 4310 п-канальный полевой транзистор 
20 РО72.4В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 2,4 В 

7208 $51308 ] ЗОТ23 4308 п-канальный полевой транзистор 
7209 $$1309 ] ЗОТ23 4309 п-канальный полевой транзистор 
710 $51310 З] ЗОТ23 4310 п-канальный полевой транзистор 
71 В7Х84-С4\7 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 4,7 В 

71 $$14211 ] ЗОТ23 4211 п-канальный полевой транзистор 
71 РО72.7В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 2,7 В 

71 М71А Воп - 2$С2414 прп, 23А1037АК рпр 

71 В7\49С4\7 ге $0189 стабилитрон 1 Вт 4,7 В+5% 

72 В7Х84-С5\1 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 4,7 В 

72 $$14212 ] ЗОТ23 4212 п-канальный полевой транзистор 
22 1М72А АВоп - 2$С2414 прп, 23А1037АК рпр 

72 РО73З.0В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 3,0 В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
72 В7\49С5\1 ге $0189 стабилитрон 1 ВТ 5,1 В+5% 

721 ЕММТА6З ге ЗОТ23 МР$А6бЗ 

72\ ЕММТА64 ге ЗОТ23 МР$А64 

73 В7Х84-С5\/б РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 5,6 В 

73 РО73З.ЗВ РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 3,3 В 

73 2$К1078 Тоз $0189 п-канальный МОП-транзистор 60 В 0,8 А 
73 В7\/49С5\6 ге $0Т89 стабилитрон 1 ВТ 5,6 В+5% 

74 В7Х84-Сб\/2 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 6,2 В 

74 РО73.6В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 3,6 В 

74 2$К1079 Тоз $0Т89 п-канальный МОП-транзистор 1008 0,6 А 
24 В7\/49С6\2 га $0189 стабилитрон 1 Вт 6,2 В+5% 

75 В7Х84-С6\/8 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 6,8 В 

75 РО73.9В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 3,9В 

75 2$К1717 Тоз $0189 п-канальный МОП-транзистор 60 В2А 
75 В7\49С6\8 ге $0Т89 стабилитрон 1 Вт 6,8 В+5% 

76 В7Х84-С7\5 РШ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 7,5 В 

76 РО74.3ЗВ РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 4,3 В 

76 254238 То$ $0189 р-канальный МОП 60 В 1А 

76 В7\49С7\5 ге $0189 стабилитрон 1 Вт 7,5 В+5% 

77 В7Х84-С8\/2 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 8,2 В 

77 РО74.7В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 4,7 В 

77 В7\49С8\2 ге $0189 стабилитрон 1 Вт 8,2 В+5% 

78 В7Х84-С9\1 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 9,1 В 

78 РО75.1В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 5,1 В 

78 В7\49С9\1 ге $0Т89 стабилитрон 1 Вт 9,1 В+5% 

79 В7Х84-С10 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 10 В 

729 РО75.6В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 5,6 В 

71 В7\49С10 ге $0189 стабилитрон 1 Вт 10 В-+5% 

710 $91310 ] ЗОТ23 4310 п-канальный полевой транзистор 
711 В7Х84-С2\/4 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 2,4 В+=5% 

712 В7Х84-С2\/7 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 2,7 В+5% 

713 В7Х84-СЗ\/0 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,0 В+5% 

714 В7Х84-СЗ\З РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,3 В=5% 

715 В7Х84-СЗ\6 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,6 В+5% 

716 В7Х84-СЗ\/9 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,9 В+5% 

717 В7Х84-С4\/З РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 4,3 В+5% 

221 0ТС1132Е Арво ЕМТЗ прп 1к/10к 50 В 100 мА 

721 ОТС1137ЧА Або $С70 прп 1к/10к 50 В 100 мА 

721 ОТС1137КА Апо $659 прп 1к/10к 50 В 100 мА 

750 В7Х84-В2\4 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 2,4 В=2% 

751 В7Х84-В2\7 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 2,7 В=2% 

752 В7Х84-ВЗ\0 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,0 В-2% 

753 В7Х84-ВЗ\З РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,3В=2% 

754 В7Х84-ВЗ\б6 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,6 В-=2% 

755 В7Х84-ВЗ\9 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 3,9 В-=2% 

756 В7Х84-В4\З РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 4,3 В=2% 

757 В7Х84-В4\7 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 4,7 В=2% 

758 В7Х84-В5\1 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 5,1 В=2% 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
759 В7Х84-В5\б6 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 5,6 В-=2% 
760 В7Х84-В6\2 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 6,2 В-+2% 
761 В7Хх84-В6\8 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 6,8 В=2% 
762 В7Х84-В7\/5 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 7,5 В=2% 
763 В7Х84-В8\2 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 8,2 В-2% 
764 В7Х84-В9\1 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 9,1 В-2% 
765 В7Х84-В10 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 10 В=2% 
766 В7Х84-В11 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 11 В=2% 
767 В7Х84-В12 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 12 В-2% 
768 В7Х84-В13 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 13 В=2% 
769 В7Х84-В15 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 15 В+2% 
770 В7Х84-В16 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 16 В-2% 
771 В7Х84-В18 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 18 В=2% 
772 В7Х84-В20 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 20 В-2% 
773 В7Х84-В22 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 22 В-2% 
774 В7Х84-В24 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 24 В-2% 
775 В7Х84-В27 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 27 В-2% 
776 В7Х84-В30 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 30 В=2% 
777 В7Х84-ВЗЗ РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 33 В=2% 
778 В7Х84-ВЗ6 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 36 В=2% 
779 В7Х84-В39 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 39 В=2% 
780 В7Х84-В4З РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 43 В2% 
781 В7Х84-В47 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 47 В-2% 
782 В7Х84-В51 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 51 В=2% 
783 В7Х84-В56 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 56 В-2% 
784 В7Х84-В62 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 62 В-2% 
785 В7Х84-В68 РН ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 68 В-2% 
786 В7Х84-В75 РЫ ЗОТ23 стабилитрон 0,3 Вт 75 В=2% 
ГА В7Х284-С7\5 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 7,5 В+=5% 
ГА РО76.2В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 6,2В 

7В ЕММТ4123 ге ЗОТ23 24123 

7В РО76.8В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 6,8 В 

7В В7Х284-С8\2 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 8,2 В+5% 
7С ЕММТ4124 ге ЗОТ23 24124 

7С В7Х284-С9\1 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 9,1 В+5% 
7С РО77.5В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 7,5 В 

70 ЕММТ4125 ге ЗОТ23 24125 

70 ММВТ4125 Мо{ ЗОТ23 24125 

70 В7Х284-С10 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 10 В+5% 
У4В) РО78.2В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 8,2 В 

ГЕ ЕММТ4126 ге ЗОТ23 2№4126 

ГЕ ММВТ4123 Ма! ЗОТ23 2№4123 

ГЕ В7Х284-С11 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 11 В+5% 
ГЕ РО79.1В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 9,1 В 

ГЕ В7Х284-С12 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 12 В+5% 
СЕ РО710В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 10 В 

74 В7Х284-С13 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 13 В+5% 
72а РО711В РЫ $00323 стабилитрон 0,4 Вт 11 В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
ИН В7Х284-С15 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 15 В=5% 

ИН РО712В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 12 В 

ХНК $М275\/1 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 5,1 В 

ИНЕ $М275\/6 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 5,6 В 

ХН\ $М2712 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 12 В 

74 В7Х284-С16 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 16 В+5% 

УЖ] В7Х284-С18 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 18 В+5% 

27] РО713ЗВ РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 13 В 

Е $М2718 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 18 В 

уд {@] $М2730 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 30 В 

2К В7Х284-С20 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 20 В+5% 

2К РО715В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 15 В 

СКА $М27150 ТМ 2\/ $МО стабилитрон 2 Вт 150 В 

АВ В7Х284-С22 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 22 В+5% 

АВ РО716В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 16 В 

ИМ В7Х284-С24 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 24 В+5% 

ИМ РО718В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 18 В 

7М В7Х284-С27 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 27 В+5% 

7М РО720В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 20 В 

2о В7Х284-С30 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 30 В+5% 

ГР В7Х284-СЗЗ РН $00100 стабилитрон 0,4 Вт 33 В=5% 

ГР РО722В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 22 В 

24а В7Х284-СЗ6 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 36 В=5% 

24а РО724В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 24 В 

2-0 2РС40810 РН $01323 прп общего прим. БеНа=120...270 
уА@] 2РС40810 РН $01323 прп общего прим. БеНа=120...270 
7В М$01819А Мо{ $01323 прп общего прим. 50 В 

7В В7Х284-С39 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 39 В+5% 

7В РО727В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 27 В 

7-В 2РС4081В РН $01323 прп общего прим. БеНа=180...390 
АВ 2РС4081В РН $01323 прп общего прим. БеНа=180...390 
78 В7Х284-С43 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 43 В+5% 

78 РО73З0В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 30 В 

751 7НС$1000 ге ЗОТ23 диод Шоттки 30 ВТА 

755 #7НС$500 ге ЗОТ23 диод Шоттки 40 В 0,5 А 

757 7НС$750 ге ЗОТ23 диод Шоттки 30 В 0,75 А 

7-5 2РС4081$ РН $01323 прп общего прим. БеНна=270...560 
18 2РС4081$ РН $01323 прп общего прим. БеНна=270...560 
СТ В7Х284-С47 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 47 В+5% 

СТ РО7ЗЗВ РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 33 В 

20 В7Х284-С51 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 51 В+5% 

20 РО736В РН $00323 стабилитрон 0,4 Вт 36 В 

7 В7Х284-С56 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 56 В+5% 

АМ В7Х284-С62 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 62 В+5% 

7Х В7Х284-С68 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 68 В+5% 

ГУ В7Х284-С75 РН $00110 стабилитрон 0,4 Вт 75 В+5% 

751 7НС$1000 ге ЗОТ23 диод Шоттки 1 А 30 В 

757 #НС$750 ге ЗОТ23 диод Шоттки 0,75 А 30 В 
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